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Cupressus jiangeensis N. Zhao, sp. nov. 

Haee species C. chengianae S. Y. Hu affinis, 
sed a qua strobilis minoribus ovoideo-oblongis, 
squamis 6-jugis, seminibus sub quaque squama 
fertili 6 bene distinguitur. 

Arbor sempervirens excelsa, 27 m. alta, trunco 
1.46 m. diametro. Ramuli foliiferi compresse 
teretes, conferti, non penduli, ultimi circiter 1 mm. 
diametro. Folia squamiformia, viridia, ovata, 1.2 
mm. longa, non pruinosa, apiee obtusa vel obtuso- 
acuta, dorso convexa conspicue glandulifera. Stro- 
bili solitarii, terminales, anno secundo maturi, 
pruinosi, ovoideo-oblongi, 1.7 em. longi, 1.2 em. 
diametro; squamae 6-jugae, peltatae, lignosae, val- 
vatae, apice medio aeuminibus eomplanatis 1 mm. 
longis 1.5—2.0 mm. latis instructae; semina sub 
quaque squama fertili 6, flavo-brunnea, eompla- 
nata, irregulariter late ovata, circiter 3.5 mm. 
longa, utroque anguste alata. 

Sichuan, Jiange Xian, alt, 840m., 21 Jun. 
1978, L. S. Cai & T. Z. Min 101—104 (Typus in 
Herb. Inst. Sylv. Sichuan. conservatur); loc. dict., 
X. X. Yu 001. 
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